ос 
ае ОФ 


енергия · ғугрүғіп 


Моде! ҒІКЗ6ОЛІМУСЕ 
ЛГ АРКО ба ҒІКЗ6ОЛІМУСЕО 


КМ 10,0 КМ ХҮ,2 | 9,0 ХҮ,2 
ЅЕЕА 6,1 ЅСОР Х,Ү | 4,0 Х,Ү 
ЮМ/һ/аппит 573 КМҺ/аппит ХҮ 3149 | ХҮ 
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